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Gemeente Landgraaf - Cameratoezicht gedeelte Hoofdstraat 

De burgemeester van Landgraaf heeft op 10 augustus 2016 besloten dat in het kader van de handhaving 
van de openbare orde en veiligheid cameratoezicht wordt toegepast op een gedeelte van de Hoofdstraat 
in Landgraaf. Hiertoe wordt een mast met camera geplaatst op de splitsing van de Hoofdstraat ter 
hoogte van pand nr. 71. Dit toezicht vindt plaats voor een periode van vier maanden en wordt door 
borden aangegeven. Het besluit is verwerkt op een plattegrond. 
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